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activismo editorial en arquitectura

Frágil memoria, tantos kintsugis
Un editorial sobre el duelo y la fragilidad de la memoria.
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Frágil memoria, tantos kintsugis
El editorial aplaza la reflexión sobre el oficio ante la angustia de los mutualistas y varias pérdidas humanas. La imagen de un cuenco reparado con kintsugi abre una reflexión sobre el duelo y sobre lo que la memoria conserva de una vida frágil.
Frágil
Del latín fragĭlis
Que se quiebra con facilidad. Que puede debilitarse o deteriorarse. La palabra que abre el editorial procede del Diccionario de la lengua española.
Consultar la entrada en la RAE


Frágil memoria, tantos kintsugis (*)
Hemos tenido un fin de mes de octubre desbordante, en el que la memoria se esfuerza en no olvidar: la ley que ha dejado pendiente completar su reglamento, demorada o interrumpida, que afecta a mas de 100.000 familias de profesionales mutualistas para las que la permanencia en el fallido sistema alternativo financiero privado es agonía de personas por un cruel y ajeno error de sistema; las mas de sesenta personas -todas ellas familia de sus familiares, compañeras de compañeros, queridas; algunas de ellas arquitectas e investigadoras comprometidas en el bien común, otros gentes de bien, vecinos y vecinas...- pasajeros que, en sendos ultraveloces trenes, nunca llegaron al destino de un viaje fatalmente interrumpido; la niña de sus ojos de un muy querido y comprometido amigo, que nos dejó en el súbito adiós de quien tuvo luz, nombre y porte de  princesa...
... y siendo que este editorial pretemdía seguir explorando reflexiones alrededor del actual sistema de formación y atribución profesional como arquitectos en España y Europa, espero se acepte y comprenda que no cabe opción diferente que dejarlo para los próximos meses y dar ahora y aquí, necesariamente, espacio a lo inmenso de un sonoro silencio por tanto dolor.
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(*) El arte japonés de reparar cerámica rota -un cuenco, una taza, un jarrón- realzando sus fracturas con líneas de oro se denomina kintsugi.
Entre las lágrimas por lo que no volverá a ser sino brillo de antaño, la labor de la reparación es lenta, paciente, laboriosa, precisa, hasta revelar una forma irrepetible, única,  que a la par atesora el recuerdo de un tiempo anterior.
En los delicados rasguños dorados queda dibujada la huella de una vida frágil, tanto lo era que quebró...  pero también la fuerza de la memoria: la voluntad de dar forma y lugar, en el mapa de las fisuras de lo que se nos rompió, a la belleza de aquellos instantes en los que el estrépito del azar nos entregó, sin haberlo pedido ni soñado, algo valioso: sabernos vulnerables y, aún así, encontrar serenidad en el recuerdo de lo que amamos y no estamos dispuestos a olvidar.

Félix Arranz
Arquitecto y editor de SCALAE
Consultar el boletín original [original ESP]
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Cinco naves para la Fundación Cerezales
El estudio AZPML recurre a formas reconocibles de la arquitectura agraria para construir la sede de una institución cultural.
[image: Carátula circular de la Fundación Cerezales, con su conjunto de naves.]Carátula de la cápsula de AZPML. Fuente: SCALAE.El proyecto, en voz de Alejandro Zaera-Polo
La cápsula explica cómo se combinaron formas conocidas del paisaje rural para alojar exposiciones, música, talleres, archivos y espacios de trabajo en una misma sede.
Ver la videocápsula
Leer la ficha y los créditos [original ESP]
«Cinco naves contiguas, dispuestas en abanico y construidas en madera, para exposiciones, música, talleres, archivos y espacios de trabajo».

Del descriptor de la cápsula, SCALAE.
El vínculo con el pueblo
La fundación nace del vínculo de Antonino Fernández con Cerezales del Condado. Su actividad cultural incluye educación e investigación, y busca que el conocimiento circule entre quienes viven y trabajan en el territorio.
En el relato de Zaera-Polo, el paisaje participa de esa actividad cotidiana. La sede ofrece espacio para compartirla.

Forma y programa
La nave, el granero y la cubierta a dos aguas sirven de punto de partida. Las cinco naves contiguas se abren en abanico y sus perfiles semejantes admiten variaciones según las necesidades de cada espacio.
El descriptor compara el conjunto con una composición coral en la que cada parte conserva su papel.

Materia y clima
La atención al entorno se prolonga en la construcción en madera, la protección solar y la climatización. En la cápsula, esas decisiones se leen junto con la organización del programa.
Guion y selección de imágenes de AZPML. Edición y dirección de SCALAE.
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Una rambla tras el soterramiento
Under Project LAB presenta la futura Rambla Major, un paseo que vuelve a conectar calles y equipamientos a ambos lados del ferrocarril.
[image: Carátula circular con el plano de la futura Rambla Major.]Plano en la carátula de la cápsula. Fuente: SCALAE.Del trazado ferroviario al espacio público
Anna Gutiérrez Merin y Álvaro Cuéllar recorren las decisiones de un proyecto que se ha ido definiendo junto con el planeamiento de la ciudad.
Ver la videocápsula
Leer la ficha y los créditos [original ESP]
«Especies diversas, suelos permeables y drenajes ajustados al lugar darán espesor ambiental a una ambición próxima: que apetezca caminar, quedarse, compartir».

Del descriptor de la cápsula, SCALAE.
Cruzar y quedarse
La línea de tren ocupaba un lugar central y había funcionado durante décadas como una barrera. El soterramiento permite transformar ese suelo en un paseo que una recorridos existentes.
El proyecto prevé tramos para caminar, jugar y sentarse, con plazas que enlazan con el tejido vecino.

Sombra, agua y suelo
El arbolado da continuidad y cobijo a lo largo de la rambla. Los claros alternan con tramos de sombra, de modo que pasear y detenerse sean posibilidades del mismo recorrido.
La diversidad de especies, los pavimentos permeables y el drenaje forman parte del diseño del espacio público.

Siete años de trabajo
La propuesta ha atravesado procesos de participación ciudadana y negociaciones entre administraciones. El descriptor señala que la rambla ha conservado su estructura mientras incorporaba cambios.
La cápsula presenta ese recorrido en la voz de los dos arquitectos de Under Project LAB.
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La mezquita plaza y la mezquita palacio
De Samarra a Estambul, los autores estudian cómo cambia el espacio colectivo de la mezquita y su relación con el poder.
[image: Diagrama rectangular de la planta de la mezquita.]Esquema en planta. Fuente: boletín SCALAE.El recinto de Samarra
En 1980, Hodgkinson recorrió la gran mezquita de Samarra al atardecer. Sus notas describen el contraste entre el brillo del ladrillo y las sombras del recinto sobre la arena. Las fotografías documentan el conjunto antes de los daños que narran los autores.
La mezquita congregacional acogía la oración del viernes y el debate sobre asuntos de la comunidad. Los autores siguen la difusión de ese modelo de recinto hacia el Mediterráneo occidental.
La sala cubierta
En la tipología otomana, la gran sala cubierta adquiere protagonismo. El artículo relaciona esta transformación con la tradición bizantina de Santa Sofía y con la expresión arquitectónica del poder político.
«La arquitectura de la mezquita-palacio adquirirá un papel territorial significativo convirtiéndose en la formalización permanente del poder político».

Del artículo, SCALAE.
Leer el artículo completo y ver las fotografías [original ESP]
Archivo SCALAE · Sesión del 29 de octubre
Rostros y fragmentos urbanos
[image: Cartel de Rostros y fragmentos urbanos.]Cartel de la sesión. Fuente: SCALAE y Fundació Mies van der Rohe Barcelona.Ángel Borrego (OSS) presenta La Carboneria, en el Eixample de Barcelona. Jordi Fernandez (ON-A) expone el Centre Cultural Sant Pau, en Tarragona. El panel pone ambas intervenciones en relación con la recomposición de medianeras y la transformación de edificios existentes.
Ver la sesión [original ESP]
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La espera de los mutualistas
ANMARQ pide una estrategia común ante la demora del reglamento de la pasarela al RETA.
[image: Extracto del comunicado de ANMARQ.]Comunicado de ANMARQ. Fuente: boletín SCALAE.Unidad de acción
En su comunicado del 21 de octubre, la junta de ANMARQ interpreta que la falta de tramitación urgente puede alargar la espera. Propone reunir a asociaciones, plataformas y colectivos para defender una propuesta común sobre el reglamento.
Quienes quedan fuera
La asociación pide fórmulas de acceso al sistema público para los colectivos excluidos y soluciones para mutualistas ya jubilados con pensiones insuficientes, entre ellas mecanismos de complemento a mínimos.
Leer el comunicado [original ESP]
Documentos · CSCAE · 5 de octubre de 2026
La vivienda es un derecho
[image: Cartel del Día Mundial de la Arquitectura.]Gráfica del Día Mundial de la Arquitectura. Fuente: CSCAE, vía SCALAE.Rehabilitar y construir
La declaración propone rehabilitar el parque existente y construir allí donde haga falta, con prioridad para las viviendas protegidas y de promoción pública. Pide acuerdos estables entre instituciones, sector privado y profesionales.
Las medidas, sostiene, deben partir de datos y atender las necesidades de cada territorio.
Calidad habitable
El CSCAE vincula el acceso a la vivienda con la accesibilidad, la eficiencia energética y la adaptación de los espacios a hogares que cambian con el tiempo.
La declaración pide actuar «sobre el principio de calidad arquitectónica y constructiva» en obra nueva y rehabilitación.
Leer la declaración íntegra del CSCAE [original ESP]
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El Salón de Fiestas-Búnker
Recepción oficial y protección presidencial en el proyecto del Ala Este de la Casa Blanca.
[image: Perspectiva del salón de baile proyectado para la Casa Blanca.]Render del Salón de Baile de Estado. McCrery Architects PLLC / La Casa Blanca, vía SCALAE.Zaera-Polo parte de la arquitectura como instrumento de legitimación política. En su reconstrucción del encargo, el tamaño solicitado para el salón neoclásico de James McCrery pone en cuestión la proporción del nuevo edificio respecto al conjunto de la Casa Blanca.
La crónica sigue el relevo del arquitecto y el debate sobre las donaciones privadas. Las objeciones patrimoniales y la discusión sobre quién podía autorizar las obras llevan al segundo programa: la protección presidencial. El autor lee juntos ambos usos a través de la sección del edificio.
«La dualidad entre la fiesta en la superficie como sombra platónica -el mundo sensible, ilusorio y festivo- y el búnker como acceso a la dura realidad subterránea».

Alejandro Zaera-Polo · Crónicas trumpianas · SCALAE
Leer la crónica completa [original ESP]
Archivo sonoro · Episodio 83
Joan Roig, un segundo, por favor
[image: Retrato de Joan Roig en un fotograma del episodio.]Joan Roig. Fotograma del episodio 83. Fuente: SCALAE.La conversación de 2008 parte del trabajo de Roig con Enric Batlle. Pasa por la escuela de arquitectura de Barcelona, el COAC y el mundo inmobiliario, y se detiene en cómo cambia el oficio con la edad.
Escuchar el episodio [original ESP]
Acuario
Pez mutualista arquitecto
[image: Viñeta del pez mutualista arquitecto.]Viñeta de Alberto Mendo. Fuente: Acuario, SCALAE.Al jubilarse, el Repez descubre que su pensión apenas le da para el plancton. Con otros peces busca una pasarela hacia las aguas del RETA.
Ver en Acuario [original ESP]

Ojo de Pez
[image: Pez dibujado a rotulador sobre papel.]Dibujo de Olga Felip. Fuente: Acuario, SCALAE.Un pez a rotulador sobre papel de libreta, vinculado al eBook en el que Josep Camps y Olga Felip se presentan por sí mismos.
Ver en Acuario [original ESP]
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[original ESP]novedades de la industria en arquitectura, materiales y equipamiento
	CRICURSA–TVITEC
El vidrio de la Sagrada Família
[image: El vidrio de la Sagrada Família]
Barcelona · Foto: Basílica de la Sagrada Família · LinkedIn	GEZE IberiaFicha de proyecto
Sede de Deloitte
[image: Sede de Deloitte]
Milán · Foto: GEZE Italy · GEZE
	COSENTINO
Cosentino City Barcelona
[image: Cosentino City Barcelona]
Renovación del espacio de la Diagonal · Cosentino	FIGUERAS Seating
Nou Mestalla
[image: Nou Mestalla]
València · Render del estadio en proyecto · Figueras
	JANSEN IberiaFicha de proyecto
Santiago Bernabéu
[image: Santiago Bernabéu]
Madrid · Fachadas y lucernarios · Jansen Iberia	BANDALUXFicha de proyecto
Neurocampus
[image: Neurocampus]
Burdeos · Arquitectura: VIB Architecture · Bandalux
	LedsC4Ficha de proyecto
Meet Design Center
[image: Meet Design Center]
Madrid · Iluminación del espacio expositivo · Foto: Oriol Cuesta · LedsC4	ROCA Sanitario
Baños modulares en UIA 2026
[image: Baños modulares en UIA 2026]
Barcelona · Presentación en el Roca Design Day · Roca

Leer el boletín original [original ESP]
Suscribirse al boletín [original ESP]
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ASOCIACION NACIONAL DE MUTUALISTAS ARQUITECTOS

El Consejo de Ministros del 20 de octubre no ha declarado la tramitacion de urgencia del
Reglamento de la Ley Pasarela. Esto reduce considerablemente las posibilidades de su
aprobacion antes de las elecciones del 29 de noviembre.

Aunque no podemos descartar completamente que la aprobacion se produzca, incluso con un
Gobierno en funciones, debemos ser realistas y prepararnos para un posible retraso de varios
meses. Pero también debemos transmitir un mensaje claro: nuestros derechos siguen intactos
y ANMARQ no renuncia a ninguna de sus reivindicaciones.

Ante esta situacion, en ANMARQ consideramos necesario reforzar nuestra estrategia en dos
lineas fundamentales:
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